REGOLAZ 

Regola'" 



norme di tarature 


4E DELLA CORRENTE DELL'AMPLIFICATORE 01 MEDIA FREOUENZA: 
n R 18 p«r otteoera una tensione di 075 V sulla rosistenza R 14 dell'amltter di T4 

TARATURA AM 


AMPUFICATORE - SIINTONIZZATORE - STEREO 

tter di T4. Modello R 49 



CENERATORE 

OSCILLOGRAFO 

RCGOLARE 

SlNTONlA 

SEGNALE 

APPLICATO A 

COLIEGATO A 






L 14 L 15 a L IB 
al massimo a limmatrla 

1625 kHz 


// a Lit 


110 0 111 

«l missimo e slmmetrla 

510 kHz, 

5<0 kHz 

.7 a C 55 


l 24 al miiumo 

1625 kHz 

•f.2 r » kHz 

ron LOOP 
*>■ L 23 / L 26 


C 57 al maisimo 

550 kHz 

5S0 kHz 



L28 al massimo 

1500 «Hz 

i r ,nr kHz 



C60 al massimo 

L 22 a L 23 

175 kH l 

* 75 | 



al massimo 

6.5 MHz 

6 5 MHz 

Antanna AM 
con 20 pf 


L 20 a L 21 
al massimo 


MELODY 0200 

MINIVOX 


Tan»ion«fo»cillonte 90 a 100 mV suit emitter T 3 


SFT353 BC208B ACiQ^li 


Modello R 49 vista superiore del telaio 

L27U8L2S L2L Lt2 120 




MINIVOX 




CENERATORE 

SlNTONlA 

SEGNALf 

APPLICATO A 



113 


modul eon 

50 Hz 

•/ L 9 


150 kHz 

. LT 



<7 C11 



// C1« 

96 MHz 

96 MHz 
modul con 
1000 Hz 
prof +15 kHz 

PRESA ANT FM 

102 MHz 

102 MHz 
modul con 
sagnale 
MULTIPLEX 
Canale dastro 

PRESA ANT. FM 


STARARE L 17 
L 16 at masitmo 


t oscillante 90 a 100 mV suH’emltter T2 

I D AT I 01 SENSIBILITA’ 


III 


8ASE T 5 

BASE T 4 

BASE T 3 

260 tiV 

22 |*V 

1 |iV 



MONTAGGIO DELLA FUNiCELLA 



CODICE BOBINE 

n/JA LI RD 1285 L» "0 1838 L17 RD 1845 

If/ L 2 RD 1310 L10 RO 1273 1 18 RD 1275 

L 3 RD 1288 Lit RO 1274 L 19 TV 2043 

L 4 RD 1288 L 12 RO 1835 L20 RO 1278 

15 RD 1308 L13 "0 1838 L21 RD 1284 

16 RD 1287 L14 "0 1273 L22 RO 1281 

L 7 RD 1272 L 15 "O 1274 L 23 RD 1281 

LB RD 1835 L 18 "0 1637 L 24 RD 1278 


MEDIA FREOUENZA AM 

GENEAATORE: sagnale 460 
USCITA: 10 mV aff. J 

INGRESSO B 

SENSIBILITA 


f ALTA FREQUENZA OM 

CENERATORE: sagnale 1000 kHz modulato 30% < 

USC1TA: 10 mV aff. su R 34 

f" SENSIBILITA 45'tV/m 

L SENSIBILITA PER 26 dB S/R: 320 |iV/m 

S-: ALTA FREQUENZA OL 

CENERATORE: segnale 175 kHz modulato 30*'. c 

USCITA: lOmVeff SUR34 

iT. , SENSIBILITA 130-iV/m 

$y SENSIBILITA PER 26 dB S/R: 1000|iV/m 

% ALTA FREQUENZA OC 

■’ CENERATORE: segnale 65 MHz modulato 30% c 

USCITA: 10mV aff so R34 

. SENSIBILITA 12 «V 

ft SENSIBILITA PER 26 dB S/t: 40|iV 


i 1000 Hz appllcato con 20000 pF 


i 1000 Hz accopplato con * LOOP • 


> 1000 Hz accoppMo ( 


i 20 pF In antenna AM 


L 25 RO 12B5 j . 
L28 RO 1282 i. 
L27 RD 1634 1- 
L 28 RO 1633 M 
L 29 RO 1833 
L» RO 1434 
L 31 RO 1288 ?; 


MEDIA FREQUENZA FM 

CENERATORE: aagnaia 10.7 MHz modulato 


Hz modulato con 1000 Hz profondlt* ± 15 kHz applicato c 
uscita dacodar In mono 


miuar 

TRASFORMATORE 
D’ALIMENT AZIONE 


136 SPIRE 
0,60 Cu 2aL 


620 SPIRE 
OJB Ca ill 


7t7 SPIRE 
0,2« Ca 2*L 


1117 „S" llnaarlti a almmalrla I 


15 a 13 al massimo 


INCRESSO BASE TS _ BASE T4 EMITTER T3 HASc T2 

j SENSIBILITA 2000 ;.V 1501>V «l» v | l5 l tV 

ALTA FREOUENZA FM 

CENERATORE: aegnala 95 MHz modulato con 1000 Hz profondlti ± 15 kHz appllcato aulla press antanna FM 

(300 □ ilmmetrico) 

USCITA: 10 mV aff. au uscita decoder In mono 

SENSIBILITA 3.5 nV 
SENSIBILITA PER 26 dB S/R: S(tV 


PACCO 30iaat. — LAMICRINI UMI 50.60 

DATI TECNICI 

TRANSISTORl: 8 AL SIUCIO 
CIRCUITI INTEGRAT1: 2 01 BASSA FREOUENZA 
+ 1 PER OCCOOER a 

DIODI: 4 < ! 

ZENER: 2 V.ijf? 

RADORIZZATORE A PONTE • 

GAMME O’ONOA 

OC (m 41-1-49) 5.9+ 7.4 MHz 

OM 5201-1620 kHz M 

OL 145+ 320 kHz 

FM B7+ 104 MHZ -v 

PULSANTIERA: STEREO - MONO • FONO - OM * 

ANTENNA*01 FERRITE PER ONOE MEDIE E LUN- 
GHE %% 

PRESE PER ANTENNE ESTERNE: t 

1. oc : t-k 

2. OM + OL i; 

3. FM [240-300 O) + OC .f, 

PRESA FONO: MONO E STEREO 

PRESA PER REGISTRATORE A NASTRO: MONO 
O STEREO 

2 PRESE PER ALTOPARLANTI 160 8 W MUM- 

CALI *: 

DECODER AUTOMATICO PER RAOIOSTEREOFO- 
NIA IN FM INCORPORATO 
SEPARAZIONE DEI CANAL 1: 40 dB ?•; 

INDICATORS LUMINOSO FM-STEREO i* 

INDICATORE DI SlNTONlA 
ILLUMINAZIONE SCALA PER RIFRAZIONE: M 

2 LAMPADINE PISELLO 6 V 50 mA *-■ 

REGOLATORE DI VOLUME FISIOLOGICO & 

REGOLATORE TONI ACUTI E BASSI SEPARATI 
REGOLATORE 01 BILANCIAMENTO 
POTENZA D USCITA: 2 x 8 W MUSICAL! 
IMPEDENZA D'USCITA: 16 0 
ALIMENT AZIONE: 220 V CA. CON POSSIBILITA' 
DI ADATTAMENTO A 110 V • 125 V C>. 
FUSIBILE: 

PER 220 V C.A. 100 mA RITARDATO 

PER 110 V E 125 V CA. 200 mA RITARDATO 
CONSUMO: 20 W MAX 

DECODER 

RS9 


L imZC 2d—UiJ CJ-wr'l 




























